JAN RICHTER 


nens. kierownik warsztatu Slusarskiego kolei półn. w Krakowie, 


przeżywszy lat 80, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 13 grudnia 1903 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona, dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we wtorek dnia 15-go b. m. 
o godzinie 5 popołudniu z domu żałoby L. 8 przy ulicy Aryańskiej, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


rawionem zostanie we środę dnia 16-go b. m. o godzinie 7 rano w kościele Sw. Mikołaja. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


